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/ SUR PECHERS BT Nî'JC tIrII^sV 

Lorsque la chute des feuilles atteint 80 à 90^, il est recommandé d «appliquer un 

produit cuprique p arfaitement neutralisé, à la dose de 500 g de cuivre métal mr 
hectolitre d'eau. 

Ce traitement est destiné a combattre le c oryneum. mais constitue surtout une 
excellente précaution contre d'éventuelles attaques de bactéries, celles-ci pénétrant 

en Particulier par les plaies d'abcission s foliaires au moment 

de la chute des feuilles. 

Contre le fusis^occ^i, préférer le captane à la fin de la chute des feuilles, mais 
seulement dans les vergers où cette maladie a été constatée dans le courant de l'été, 
-- TÀtjir . , a j^^eiiploi^ plu tlirane ou du zirame, susceptibles de provoquer 

.1* Apparition de nécroses., hi vernales^ ^ — 

/"sur toh^êrsJ 

Le3 variet.>3 américaines rouges sont assez sensibles aux chanc res à nect ria . Nous 
rappelcris que l'infection se produit en particulier par les cicatrices foliaires au 
moment de la défeuillaison. Cotte infectioç. ne se produit que par temps de pitié et 
reste possible pendant 3 à 4 semaines après la chute des feuilles. 


En conséquence, dans les vergers sensibles, appliquer tin traitement cunricme à 
500g de cuivre métal, de préférence sous forme- de bouillie bordelaise dè 3 la -crémière 

J^Lut. i~P. lu ch ute des foui lies de la base foa rjjjej^ td^ ^ 

Ce traitement est à renouveler lorsque 50£> des feuilles sont tombées. 

Enfin dans le cas de vergers particùilièrement attaqués, il peut Ctro nécessaire , 
sa les chutes ae pluie sont importantes, d'effectuer une troisième pulvérisation 15-20 
jours p_i_us cax’dj Lais do tels cas sent très rares dans notre région. 


/ sur ro iiqaflg / 

Dans les vergers ayant manifesté des symptômes de bactériose à Fseudononas svringao 
au printemps dernier, effectuer un traitement cuprique avant la chutTûes f^ïïeTàE 
aose ae 250 g de cuivre métal par Hectolitre. 
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/ SUR î»YS3S"7 


Les attaques de Mct^iûose, ont été souvent très importantes cette année. Il est 

donc recommandé de compléter, la protection des bourgeons fructifères par une pulvéri- 
sation cuprique soignée mettant en oeuvre 1 50 g de cuivre métal par Hl. , sous forme de 
bouillie bordelaise ou d 1 oxyclilorure de cuivre soit s 

- 500 g par Hl. des spécialités titrant 50/£ de cuivre. 

- 375 g par Eli des spécialités titrant 40/^ de cuivre 

- 600 g par Hl. des spécicilités titrant 25/» de cuivre 

- 750 g par IH. des spécialités titrant 20 c ,o de cuivre 

Ce traitement peut Ôtro appliqué dès à présent dans Ijbs vergers, on production. - 
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